134                                              I.  Die Gase.
oder                S—S0 = 2,303 (c log----\-cvlog—j.....(3)
Je nachdem T und v, T und p oder p und v bekannt sind, kann der eine oder andere dieser Ausdriicke Anwendung finden. Sie gelten fiir unveranderliches c und cv.
Fiir mit der Temperatur veranderliche spez. Warmen behalten die Gl. I3 II und III ihre Geltung. An Stelle der Gl. 1 bis 3 treten jedoch andere Beziehungen, je nach dem Gesetz der Abhangigkeit der spez. Warmen von der Temperatur. Gilt z. B. wie bei zwei-atomigen Gas en
so wird aus GL II
also durch Integration
S-50 = c   lD^+6(r-r0) + 4JSln^-.   .   .(IVa) •* o                                uo
Fiir 1  kg Luft wird z. B.
fif — 5^ = 0,365 log — + 0,000036 6 (!T— T0) + 0,1 58 log — . (4)
IQ                                                                ^0
Eine ausfiihrliche Darlegung hieriiber nebst Tafeln vgl. Z. Ver. deutsch. Ing. 1916, S. 630 u. f. W. Schiile, Die thermischen Eigenschaften der oinfachen Gase und der technischen Feuergase zwischen 0° und 3000 °C.1) sowie Bd. II, 3. Aufl.
Der (Jiiltigkeitslbereicli des Entropiebegriffs erstreckt sich gemiLB seiner obigen Herleitung zunachst nur auf Gase, die der Zustands-gleichung pv — RT folgen, und zwar auch auf solche Gase, deren spezifische Warmen c und cv mit der Temperatur veranderlich sind Fiir diese Gase gibt es demnach eine GroBe, die Entropie /Sr, deren Anderung dS, mit der augenblicklichen Temperatur multipliziert, die dem Korper zugefiihrte oder entzogene Warme dQ ergibt, so daB fiir beliebige unbeschrankt kleine Anderungen des Zustandes
fiir endliche Zustandsanderungen jeder Art
.   Q = fTdS ist.    Fiir isotherm ische Anderungen wird
Q = T-(S — SJ. Umgekehrt ist die Anderung der Entropie bei einer beliebigQn kleinen
^•Sonderabdruck im Verlag des Vcr. deutsch. Ing. cv und Alt erhalt man auch
